रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


INNN 


HER 


KETIFM 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मई 14, 2018 / वैशाख 24 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY , MAY 14 , 2018 /VAISAKHA 24 , 1940 


सं . 1717 ] 
No . 1717 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(उपभोक्ता मामले विभाग) 
भारतीय मानक ब्यूरो 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 मई, 2018 
का . आ . 1904( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम - स्थापित भारतीय मानक( कों ) की संख्या , स्थापित तिथि भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , रद्द होने की तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

अगर है, की संख्या , वर्ष और शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) ( 3) 

( 5 ) 
आई एस 542 : 2018 नारियल का तेल - 4 मई 2018 

आई एस 542 : 1968 

4 मई 2018 
विशिष्टि 

2017 नारियल का तेल - विशिष्टि 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
2. । आई एस 543 : 2018 बिनौले का तेल - - 4 मई 2018 आई एस 543 : 1968 बिनौले का तेल - 4 मई 2018 

विशिष्टि 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
___ 3. आई एस 547 : 2018 तिल का तेल - 4 मई 2018 

आई एस 547 : 1968 तिल का तेल - 4 मई 2018 
विशिष्टि 

विशिष्टि 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 1448 ( पी : 157 ) : 2018 

4 मई 2018 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के लिए 

परीक्षण के तरीके 
( पी : 157) नमी वाले कैबिनेट में धातु 

संरक्षण द्वारा जंग से सुरक्षा 


विशिष्टि 


2644 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ [ PART II _ SEC . 3( ii )] 


5 . 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 3490 : 1965 रामतिल का तेल - | 

। 
विशिष्टि 


4 मई 2018 


आई एस 3491 : 1965 कुसुम्भ का तेल - । 

विशिष्टि 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 4055 : 1966 मक्का का तेल - 

विशिष्टि 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


11 . 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस / आई एस ओ 7240- 5 : 2003 
अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 5 नुकीले 

ऊष्मा संसूचक 


12 . 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 3490 : 2018 रामतिल का तेल 

- विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
6 . आई एस 3491 : 2018 कुसुम्भ का तेल - 

विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 4055 : 2018 मक्का का तेल - 

विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस/ आई एस ओ 7240- 2 : 2003 
अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 2 

नियंत्रण और सूचक उपकरण 
आई एस / आई एस ओ 7240 - 3 : 2010 
अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 3 श्रव्य 

संचेतक उपकरण 
10 . आई एस / आई एस ओ 7240- 4 : 2003 
अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 4 पावर 

सप्लाई उपकरण 
आई एस/ आई एस ओ 7240-5 : 2012 
अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 5 प्वाइंट 

टाइप ऊष्मा संसूचक 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 7240 - 6 : 2011 

अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 6 
इलेक्ट्रो-कैमीकल सैल के प्रयोग वाले कार्बन 

मोनोऑक्साइड अग्नि संसूचक 
__ आई एस / आई एस ओ 7240-12 : 2014 
अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 12 प्रेषित 
प्रकाशिक बीम के प्रयोग वाले लाइन प्रकार 

धूम संसूचक 
आई एस/ आई एस ओ 7240- 16 : 2007 
अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 16 ध्वनि 

प्रणाली नियंत्रण एवं सूचक उपकरण 
15 . - 

आई एस / आई एस ओ 7240 -17 : 2009 
अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 17 शोर्ट 

- सर्किट विच्छेदक 
16. आई एस / आई एस ओ 7240 - 20 : 2010 

अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 20 

अवशोषी धूम्र संसूचक 
17. आई एस / आई एस ओ 7240-23 : 2013 
अग्नि संसूचक व संचेतक तंत्र भाग 23 दृश्य 

संचेतक उपकरण 
18. आई एस 8323 : 2018 ताड़ का तेल - 

विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
19. आई एस 9168 : 2018 स्वचल वाहन - 
हवा भरे टायरों के लिए रबड़ के फ्लैप - 

विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


13. | जी२५ 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 8323 : 1977 ताड़ का तेल - 

विशिष्टि 


4 मई 2018 


| 


4 मई 2018 


आई एस 9168 : 1996 स्वचल वाहन - 
हवा भरे टायरों के लिए रबड़ के फ्लैप - 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
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20 . 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 9436 : 1980 यात्री गाड़ियों , 
क्वाड्रीसाइकल्स एवं मिनी भार वाहकों के 
पहियों की कार्यकरी अपेक्षाएँ एवं परीक्षण 

___ पद्धतियां 


आई एस 9436 : 2018 यात्री गाड़ियों , 
क्वाड्रीसाइकल्स एवं मिनी भार वाहकों के 
पहियों की कार्यकरी अपेक्षाएँ एवं परीक्षण 

पद्धतियां 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 10804( भाग 1) : 2018 कृषि 
प्रयोजनों के लिए अनुशंसित पम्पिंतग 
प्रणालियाँ भाग 1 सतह पम्प 

(तीसरा पुनरीक्षण) 


21. 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 10804 ( भाग 1) : 1994 कृषि 
कार्यो के लिए अनुशंसित पंपिंग तंत्र 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


22. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


23. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


24. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 25 ) : 
2018/ आई ई सी 61000 -4- 25 : 2012 
विधुतचुम्बकीय संगतत (ईएमसी) भाग 4 
परीक्षण एवं मापन तकनीकें अनुभाग 25 
उपकरण एवं तंत्र के लिए एचईएमपी 

प्रतिरक्षा परीक्षण पद्धतियां 
| आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 35 ) : 

2018/ आई ई सी 61000 - 4 
35 : 2009 विधुतचुम्बकीय संगतत 
( ईएमसी) भाग 4 परीक्षण एवं मापन 
तकनीकें अनुभाग 35 एचईएमपी अनुकारक 

कॉम्पेडियम 
| आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 14) : 

2018/ आई ई सी 61000 -4 
14 : 2009 विधुतचुम्बकीय संगतत 
(ईएमसी ) भाग 4 परीक्षण एवं मापन 
तकनीकें अनुभाग 14 16 ए प्रति फेस से 

अधिक इनपुट करेंट सहित उपकरण हेतु 
वोल्टता उतार – चड़ाव प्रतिरक्षा परीक्षण 
आई एस 14700 ( भाग 4/अनुभाग 35 ) : 

2018 / आई ई सी 61000- 4 
32 : 2002 विधुतचुम्बकीय संगतत 
( ईएमसी ) भाग 4 परीक्षण एवं मापन 
तकनीकें अनुभाग 32 हाई एल्टीटाईड 
विधुत चुम्बकीय पल्स (एचईएमपी ) 

अनुकारक कॉम्पेंडियम 
आई एस 15894 : 2018 गैस सिलिंडर 
वाल्व और सिलिंडर नैकस की शुंडाकार 
चूड़ियों की जाँच के लिए निरीक्षण गेज - 
शुंडाकार व्यास 16 अर्द्धव्यास प्र 1 - 

विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
। आई एस 16265 : 2018 सोडियम हेक्सा 

मेटा फोस्फेट , खाद्य ग्रेड - विशिष्टि 
आई एस 16311 : 2018 जैतून का तेल - 

विशिष्टि 


25. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


26 . 


4 मई 2018 


| 


4 मई 2018 


आई एस 15894 : 2011 जाँच के लिए 
निरीक्षण गेज की टाइप 1 (साइज़ 1 , 2 एवं 
3) गैस सिलिंडर वाल्व और सिलिंडर नैकस 
की शुंडाकार चूड़ियाँ - शुंडाकार व्यास पर 

16 अर्द्धव्यास पर 1 - विशिष्टि 


27 . 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


28 . 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


29 . 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| आई एस 16418 : 2018/ आई एस ओ 
17442 : 2012 वित्तीय सेवाएँ - वैधानिक 

अस्तित्व पहचानकर्ता ( एलईआई ) 
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30 . 


आई एस / आई एस ओ 20022 -5 : 2013 4 मई 2018 आई एस/ आई एस ओ/ टी एस 20022- 5 : | 4 मई 2018 
वित्तीय सेवाएँ - सार्वभौमिक वित्तीय 

2004 वित्तीय सेवाएँ - सार्वभौमिक 
उद्योग संदेश योजना भाग 5 प्रतिवर्ती 

वित्तीय उद्योग संदेश योजना भाग 5 आई 
अभियांत्रिकी 

ओ एस 20022 उत्क्रम इंजीनियरिंग 
( पहला पुनरीक्षण ) 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , 
कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है। 

संदर्भ: PUB/3/3/ 2018-19] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLICATION DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th May, 2018 
S . O . 1904 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards , if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 


SI. 
No. 


No , Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 3 ) 
4 May 2018 


4 May 2018 


IS 542 : 2018 Coconut Oil — 

Specification 

( Third Revision ) 
IS 543 : 2018 Cottonseed Oil — 

Specification 
( Third Revision ) 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 
IS 542 : 1968 Specification for 

Coconut Oil 
(Second Revision) 
IS 543 : 1968 Specification 

For Cottonseed Oil 
(Second Revision ) 


4 May 2018 


4 May 2018 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 547 : 2018 Sesame Oil — 

Specification 

( Third Revision ) 
IS 1448 [ P : 157 ] : 2018 Methods of 
Test For Petroleum and Its Products | P : 

157 ] Rust Protections by Metal 
Preservatives in the Humidity Cabinet 


IS 547 : 1968 Specification 

For Sesame Oil 
(Second Revision ) 

NA 


4 May 2018 


NA 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 3490 : 2018 Nigerseed Oil — 

Specification 
( First Revision ) 


IS 3490 : 1965 Specification 

For Nigerseed oil 


4 May 2018 


IS 3491 : 2018 Safflower Seed Oil — 

Specification 
( First Revision) 


IS 3491 : 1965 Specification 

For Safflower 


4 May 2018 
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4 May 2018 


4 May 2018 


IS 4055 : 2018 Maize (Corn ) Oil — 

Specification 
(First Revision ) 


For Maize (Corn ) Oil 


8 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO 7240- 2 : 2003 Fire Detection 
and Alarm Systems Part 2 Control and 

Indicating Equipment 


9 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 7240 -3 : 2010 Fire Detection 
and Alarm Systems Part 3 Audible 

Alarm Devices 


10 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 7240 -4 : 2003 Fire Detection 
and Alarm Systems Part 4 Power 

Supply Equipment 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS / ISO 7240 -5 : 2012 Fire Detection 
and Alarm Systems Part 5 Point - Type 

Heat Detectors 
(First Revision ) 


IS /ISO 7240 -5 : 2003 Fire 
Detection and Alarm Systems 
Part 5 Point- Type Heat 

Detectors 


12 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO 7240-6 : 2011 Fire Detection 

and Alarm Systems Part 6 Carbon 
Monoxide Fire Detectors Using Electro 

- Chemical Cells 


13 
. 


4 May 2018 


NA 


IS/ISO 7240 - 12 : 2014 Fire Detection 
and Alarm Systems Part 12 Line Type 
Smoke Detectors Using a Transmitted 

Optical Beam 


14 . 


4 May 2018 


NA 


IS / ISO 7240 - 16 : 2007 Fire Detection 
and Alarm Systems Part 16 Sound 
System Control and Indicating 

Equipment 


15 . 


4 May 2018 


NA 


IS / ISO 7240 - 17 : 2009 Fire Detection 
and Alarm Systems Part 17 Short – 

Circuit Isolators 


16 . 


4 May 2018 


NA 


IS / ISO 7240 -20 : 2010 Fire Detection 
and Alarm Systems Part 20 Aspirating 

Smoke Detectors 


17 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS/ISO 7240 -23 : 2013 Fire Detection 
and Alarm Systems Part 23 Visual 

Alarm Devices 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 8323 : 2018 Palm Oil — 

Specification 
( First Revision ) 


IS 8323 : 1977 Specification 

For Palm Oil 
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19 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 9168 : 1996 Automotive 
Vehicle — All Rubber Flaps 
For Pneumatic Tyres — 

Specification 
IS 9436 : 1980 Performance 
Requirements and Methods of 
Test For Wheels For Passenger 

Cars 


4 May 2018 


IS 9168 : 2018 Automotive Vehicle — 
All Rubber Flaps For Pneumatic Tyres 

— Specification 

( Second Revision ) 
IS 9436 : 2018 Performance 
Requirements and Methods of Test For 

Wheels For Passenger Cars , 
Quadricycles and Mini Goods Carries 

(First Revision ) 
IS 10804 ( Part 1 ) : 2018 Recommended 
Pumping Systems for Agricultural 
Purposes Part 1 Surface Pumps 

( Third Revision ) 


4 May 2018 


1 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 10804 : 1994 
Recommended Pumping 

Systems for Agricultural 
Purposes Part 1 Surface Pumps 

(Second Revision ) 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 14700 (Part 4 /Sec 14 ) : 2018 / IEC 
61000 - 4 - 14 : 2009 Electromagnetic 
Compatibility (EMC ) Part 4 Testing 
and Measurement Techniques Section 
14 Voltage Fluctuation Immunity test 
for Equipment With Input Current Not 

Exceeding 16 A Per Phase 
IS 14700 (Part 4 /Sec 25 ) : 2018 IEC 
61000 -4 -25 : 2012 Electromagnetic 
Compatibility (EMC ) Part 4 Testing 
and Measurement Techniques Section 
25 HEMP Immunity test Techniques 

Section 25 HEMP Immunity test 
Methods for Equipment and Systems 


4 May 2018 


NA 


NA 


A 


4 May 2018 


NA 


NA 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 14700 ( Part 4 /Sec 32 ) : 2018 /IEC 
61000 -4 -32 : 2002 Electromagnetic 
Compatibility (EMC ) Part 4 Testing 
and Measurement Techniques Section 

32 High – Altitude Electromagnetic 
Pulse (HEMP) Simulator Compendium 

IS 14700 (Part 4 /Sec 35 ) : 2018 /IEC 
61000 - 4 - 35 : 2009 Electromagnetic 
Compatibility (EMC ) Part 4 Testing 
and Measurement Techniques Section 

35 HPEM Simulator Compendium 
IS 15894 : 2018 Inspection Gauges For 

Checking Taper Threads of Gas 
Cylinder Valves and Cylinder Necks — 
Taper 1 in 16 on Diameter — 

Specification 

( First Revision ) 
IS 16265 : 2018 Sodium Hexa Meta 
Phosphate , Food Grade — Specification 


26 . 


For 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 15894 : 2011 Inspection 
Gauges For Checking Type 1 ( 

Sizes 1, 2 and 3) Taper and 
Cylinder Necks — Taper 1 in 

16 on Diameter — 
Specification 

NA 


4 May 2018 


4 May 2018 


NA 


IS 16311 : 2018 Olive Oil — 

Specification 


4 May 2018 


NA 


30 . 


IS 16418 : 2018 / ISO 17442 : 2012 
Financial Services -- Legal Entity 

Identifier (LEI) 
IS /ISO 20022 -5 : 2013 Financial 
Services — Universal Financial 
Industry Message Scheme Part 5 

Reverse Engineering 

(First Revision ) 


4 May 2018 


4 May 2018 


Sherweites Messnesche 


IS /ISO / TS 20022 -5 : 2004 

Financial Services — 
Universal Financial Industry 
Message Scheme Part 5 ISO 
20022 Reverse Engineering 
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Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 

Bengaluru, Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis.in . 

[ Ref: PUB/ 3/ 3 / 2018- 19 ] 
C . B. SINGH, Addl. Dir. Gen. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 मई, 2018 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


था 


का . आ . 1905( अ ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , स्थापित तिथि 

भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , | रद्द होने की तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

अगर है, की संख्या , वर्ष और शीर्षक 
( 1 ) 

( 4 ) 
आई एस 1586 ( भाग 1) : 2018/ आई 8 मई 2018 आई एस 1586 ( भाग 1 ) : 2012/ आई 8 मई 2018 
एस ओ 6508- 1 : 2016 धात्विक 

एस ओ 6508- 1 : 2005 धात्विक 
सामग्री - रॉकवेल कठोरता परीक्षण भाग 

सामग्री - रॉकवेल कठोरता परीक्षण भाग 
1 परीक्षण पद्धति 

1 परीक्षण पद्धति ( स्केल A, B, C , D , 
( पांचवा पुनरीक्षण ) 

E, F, G, H, K, N, T) 

( चौथा पुनरीक्षण ) 
आई एस 1755 : 2018/ आई एस ओ 8 मई 2018 आई एस 1755 : 1983 धात्विक सामग्री 8 मई 2018 
7802 : 2013 धात्विक सामग्री - तार 

- तार - वेष्टन परीक्षण 
- वेष्टन परीक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 
( दुसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 1942 : 2009 8 मई 2018 आई एस 7348 (भाग 1) : 2003/ आई 8 मई 2018 
दंत चिकित्सा – शब्दावली 

एस ओ 1942- 1 : 1989 दंत 
पारिभाषिक शब्दावली भाग 1 सामान्य 

और रोग-विषयक शब्द 
आई एस 7348 ( भाग 2) : 2003/ आई 

एस ओ 1942- 2 : 1989 दंत 
पारिभाषिक शब्दावली भाग 2 दंत 

सामग्रियाँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 7348 (भाग 3) : 2003/ आई 

एस ओ 1942- 3 : 1989 दंत 
पारिभाषिक शब्दावली भाग 3 दंत 

उपकरण 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7348 ( भाग 4) : 2003/ आई 
एस ओ 1942- 4 : 1989 दंत 

पारिभाषिक शब्दावली 
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भाग 4 दंत उपस्कर 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7348 ( भाग 5) : 1994/ आई 
एस ओ 1942- 5 : 1989 दंत शब्दावली 
भाग 5 परीक्षण से संबद्ध शब्द 

लागू नहीं 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


आई एस 2368 : 1993/ आई एस ओ । 
2433 : 1984 घूमने वाली मेज सहित 
बाह्य बेलनाकार घर्षण मशीनों के परिक्षण 

चार्ट 
( दूसरा पुनरीक्षण) 


6. 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


आई एस / आई एस ओ 4074 : 2002 
प्राक्रतिक लेटेक्स रबर के कंडोम - 
अपेक्षाएँ और परीक्षण पद्धतियाँ 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


आई एस 5069 : 1982 धात्विक सामग्री 
- यांत्रिक परीक्षण - शब्दावली 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई एस ओ 2067 : 1998 
___ दानेदार कार्क – नमूने लेना 
___ आई एस 2368 : 2018/ आई एस ओ । 
2433 : 1999 मशीनी औजार – चलित 
टेबल वाले बहरी बेलनाकार एवं सार्विक 
घिसाई मशीनों हेतु परिक्षण अवस्थायें - 

परिशुद्धता का परीक्षण 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
| आई एस/ आई एस ओ 4074 : 2015 
प्राक्रतिक रबर लेटेक्स पुरुष कंडोम - 
अपेक्षाएँ और परीक्षण पद्धतियाँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 5069 : 2018/ आई एस ओ । 
23718 : 2007 धात्विक सामग्री - 
यांत्रिक परीक्षण – शब्दावली 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
| आई एस / आई एस ओ 6360 -2 : 2004 

दंत चिकित्सा – रोटरी उपकरणों के 
लिए नम्बर कोडिंग प्रणाली भाग 2 

आकार 
आई एस/ आई एस ओ 8009 : 2014 
यांत्रिक गर्भनिरोधक - पुनःप्रयोज्य 

प्राक्रतिक और सिलिकॉन रबर 
गर्भनिरोधक डायाफ्राम्स - अपेक्षाएँ और 

परीक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 10666 : 2018 भारतीय एवं 
तम्बाकू उत्पाद - सिगरेट फिल्टर - 

विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


8. 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


आई एस/ आई एस ओ 8009 : 2004 
यांत्रिक गर्भनिरोधक – पुन : उपयोग योग्य 

प्राक्रतिक और सिलिकॉन रबर के 
गर्भनिरोधक डायाफ्राम – अपेक्षाएँ और 

परीक्षण 


| 10. 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


आई एस 10666 : 2009 तम्बाकू एवं । 
तम्बाकू उत्पाद - सिगरेट फिल्टर - 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


11. | आई एस/ आई एस ओ 10993- 9 : 2009 

चिकित्सा युक्तियों का जैविक मूल्यांकन 
भाग 9 पहचान और संभावित अवनति 
उत्पादों की परिमाणन के लिए फ्रेमवर्क 
आई एस/ आई एस ओ 10993-13 : 
2010 चिकित्सा युक्तियों का जैविक 
मूल्यांकन भाग 13 पहचान और अवनति 
उत्पादों की परिमाणन के लिए बहुलक 

चिकित्सा उपकरण 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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13. | 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


आई एस 11144 : 1984 अल्पाइन स्की 
- विरूपण लोड और ब्रेकिंग लोड का 

निर्धारण 


14 . 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


15 . 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


आई एस 11144 : 2018/ आई एस ओ 

6265 : 2013 अल्पाइन स्की - 
विरूपण लोड और ब्रेकिंग लोड का 

निर्धारण 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 13022 : 2012 

जीव्य मानव कोशिकाओं से युक्त 
चिकित्सा उत्पाद - जोखिम प्रबंधन के 
अनुप्रयोग और संसाधन प्रथाओ के लिए 

आवश्यकताएँ 
आई एस 13288 ( भाग 2) : 2018/ आई | 
एस ओ 1496- 2 : 2008 श्रखंला 1 
मालधारक कंटेनर - विशिष्टि और 
पुनरीक्षण भाग 2 उष्मीय कंटेनर 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 13323 : 2018/ आई एस ओ | 
9343 : 2004 प्लास एवं चिमटी 
स्लिप ज्वाइन्ट प्लास – आयाम तथा 

परीक्षण मान 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14863 : 2018/ आई एस ओ । 

5608 : 2012 बदले जा सकने वाले 
इसों के लिए टर्निंग एवं कॉपिंग औज़ार 
धारक तथा कार्टिज - अभिनाम 

(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15288 ( भाग 2 ) : 2018/ आई 

एस ओ 8486- 2 : 2007 
बंधित अपघर्षक - कण साईज ज्ञात 
करना एवं उनका वितरण भाग 2 रथूल 
कण एफ 230 से एफ 1200 तक 

___ (पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 13288 (भाग 2) : 2001/ आई 

एस ओ 1496- 2 : 1996 श्रखंला 1 
मालधारक - विशिष्टि और परीक्षण भाग 

2 ताप धारक 

( पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 13323 : 1992 सरकवाँ जोड़ 

वाले प्लास - विशिष्टि 


16. 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


आई एस 14863 : 2000/ आई एस ओ 
5608 : 1995 बदले जा सकने वाले 
इसों के लिए टर्निंग एवं कॉपिंग औज़ार 

धारक तथा कार्टिज - अभिमान 


18. 


8 मई 2018 


8 मई 2018 


आई एस 15288 (भाग 2 ) : 2003 / आई 

एस ओ 8486- 2 : 1996 
बंधित अपघर्षक - कण साईज ज्ञात करना 
एवं उनका वितरण भाग 2 रथूल कण एफ 

230 से एफ 1200 तक 


19. 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नही 


आई एस 16619 ( भाग 2 ) : 2018/ आई 
ई सी 61243-2 : 2002 चालू बिजली 
की लाईन पर कार्य करना – वोल्टता 
संसूचक भाग 2 1 किवो से 36 किवो 
ए. सी . की वोल्टता हेतु प्रयुक्त किये जाने 

वाले रेजिस्टिव टाइप 
आई एस 16740 ( भाग 1 ) : 2018/ आई 

एस ओ 17713-1 : 2007 मौसम 
विज्ञान - वायुमापन भाग 1 घूर्णन 
वायुवेगमापी की कार्यक्षमता हेतु विंड 

टनेल परीक्षण विधि 
आई एस 16874 : 2018 वस्त्रादि - 
अग्निशामकों के लिए सुरक्षा दस्तानें - 

विशिष्टि 


21. 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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22. 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16890 : 2018 वस्त्रादि - 
अग्निशामकों के लिए सुरक्षात्मक कपड़े - 

विशिष्टि 
आई एस/ आई एस ओ 21549- 4 : 2014 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - रोगी स्वास्थ्य 
कार्ड डेटा भाग 4 विस्तारित रोगविषयक 


23. 


8 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


डेटा 


24. | आई एस / आई एस ओ 21549 - 8 : 2010 8 मई 2018 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - रोगी स्वास्थ्य 

कार्ड डेटा भाग 8 लिंक 
25. | आई एस/ आई एस ओ/ टी आर 22442 - 4: 8 मई 2018 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
2010 जानवरों के ऊतकों और उनके 

डेरिवेटिव का उपयोग करने वाले 
चिकित्सा उपकरण भाग 4 उन्मूलन 

और/ या संक्रामक स्पान्जिफार्म 
एनसिफेलोपैथी ( टीएसई) की निष्क्रियता 
के सिद्धांत एजेंट और उन प्रक्रियाओं की 

__ परख के लिए मान्यता 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर, कोयंबतूर , 
गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , नागपुर, पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http :// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[संदर्भ: PUB/ 3/ 3/ 2018- 19] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th May, 2018 
S . O . 1905 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards , if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


SI. 


___ No ., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. 


No., Year & Title of the Indian 
Standards to be Cancelled , if 

any 


Date of 
Cancellation 


( 4 ) 


( 5 ) 


8 May 2018 


__ 8 May 2018 


IS 1586 ( Part 1 ) : 2018/ISO 6508- 1 : 
2016 Metallic Materials — Rockwell 
Hardness Test Part 1 Test Method 

( Fifth Revision ) 


IS 1586 ( Part 1) : 2012 ISO 6508 

1 : 2005 Metallic materials - 
Rockwell Hardness Test Part 1 
Test Method (Scales A , B , C , D , 

E, F, G , H, K , N , T ) 
(fourth Revision ) 


2 . 


8 May 2018 


8 May 2018 


| IS 1755 : 2018/ ISO 7802 : 2013 Metallic 
Materials — Wire — Wrapping Test 

( Second Revision ) 


IS 1755 : 1983 Method for 
Wrapping Test For Metallic Wire 

__ ( First Revision) 
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Dentistry 


IS / ISO 1942 : 2009 

Vocabulary 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS 7348 (Part 1) : 2003 /ISO 1942 
1 : 1989 Dental Vocabulary Part 1 

General and Clinical Terms 

IS 7348 ( Part 2 ) : 2003 / ISO 
1942 - 2 : 1989 Dental Vocabulary 
part 2 dental Meterials 

( First Revision ) 
IS 7348 (Part 3 ) : 2003/ ISO 1942 
3 : 1989 Dental Vocabulary part 3 

Dental instruments 

( Second Revision ) 
IS 7348 ( Part 4 ) : 1994/ ISO 1942 
4 : 1989 Dental Vocabulary Part 4 
Dental Equipment ( Second 

Revision ) 
IS 7348 ( Part 5 ) : 1994/ISO 1942 
5 : 1989 Dental Vocabulary Part 
5 Terms Associated with testing 


4 . 


8 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO 2067 : 1998 Granulated Cork – 

Sampling 


5 . 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS 2368 : 2018 /ISO 2433 : 1999 Machine 

Tools - Test Conditions for external 

Cylindrical and Universal Grinding 
Machines With a Movable Table - Testing 

of the Accuracy 
( Third Revision ) 


IS 2368 : 1993 Test Charts for 
External Cylindrical Grinding 
Machines With a Movable Table 

(Second Revision ) 


6 . 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS /ISO 4074 : 2015 Natural Rubber latex 
Male Condoms — Requirements and 

Test Methods 
( First Revision ) 


IS /ISO 4074 :2002 Natural latex 
Rubber condoms- requirements 

and TestMethods 


7 . 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS 5069 : 2018/ ISO 23718 : 2007 
Metallic Materials — Mechanical Testing 

— Vocabulary 
(Second Revision ) 


IS 5069 : 1982 Glossary of Terms 

Relating to Methods of 
Mechanical Testing ofMetals 

(First Revision ) 


8 May 2018 


NA 


NA 


IS/ ISO 6360 -2 : 2004 Dentistry – 
Number Coding System for Rotary 

Instruments Part 2 Shapes 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS /ISO 8009 : 2014 Mechanical 
Contraceptives -Reusable Natural and 

Silicone Rubber Contraceptive 
Diaphragms- Requirements and Tests 

( First Revision ) 


IS /ISO 8009 : 2004Mechanical 
Contraceptives -Reusable Natural 

and Silicone Rubber 
Contraceptive Diaphragms 

Requirements and Tests 


10 . 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS 10666 : 2018 Tobacco and Tabacco 
Products – Cigarette Filters – 

Specification 
(Second Revision ) 


IS 8004 : 2004 Tobacco and 
Tabacco Products -Cigarette 
filters - Specification 

( First Revision ) 


8 May 2018 


ΝΑ 


ΝΑ 


IS /ISO 10993- 9 : 2009 Biological 
Evaluation of Medical Devices Part 9 

Framework for Identification and 
Quantification of Potential Degradation 

Products 
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8 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 10993- 13 : 2010 Biological 
Evaluation of Medical Devices Part 13 

Identification and Quantification of 
Degradation Products from Polymeric 

Medical Devices 


13. 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS 11144 : 2018 ISO /6265 : 2013 Alpine 
Skis – Determination Load and Breaking 

Load 
(First Revision ) 


IS 11144 : 1984 Method for 
determination of deformation load 
and breaking load on alpine skis 


14 . 


8 May 2018 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO 13022 : 2012 Medical Products 

Containing Viable Human Cells - 
Application of Risk Management and 
Requirements for Processing Practices 


15 . 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS 13288 ( Part 2 ) : 2018 / ISO 1492 - 2 : 

2008 Series 1 Freight Containers — 
Specification and Testing Part 2 Thermal 

Containers 
( Second Revision ) 


IS 13288 (Part 2 ) : 2001 ISO 
1496 - 2 : 1996 Series 1 Freight 
Containers — Specification and 
Testing Part 2 Thermal Containers 

( First Revision ) 


16 . 


8 May 2018 


IS 13323 : 1992 Slip Joint Pliers 

Specification 


8 May 2018 


IS 13323 : 2018 /ISO 9343 : 2004 Pliers 
and Nippers - Slip Joint Pliers – 
Dimensions and Test Values 

( First Revision ) 


17 . 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS 14863 : 2018 /ISO 5608 : 2012 Turing 

and Copying Tool Holders and 
Cartridges for Indexable Inserts — 

Designation 
( First Revision ) 


IS 14863 : 2000 /ISO 5608 : 1995 
Turing and Copying Tool Holders 
and Cartridges for Indexable 

Inserts — Designation 


18 . 


8 May 2018 


8 May 2018 


IS 15288 (Part 2 ) : 2018 /ISO 8486 - 2 : 

2007 Bonded Abrasives — 
Determination and Designation of Grain 
Size Distribution Part 2 Microgrits F 230 

to F 1200 
(First Revision ) 


IS 15288 ( Part 2 ) : 2003/ISO 
8486 - 2 : 1996 Bonded Abrasives 

- Determination and Designation 
ofGrain Size Distribution Part 2 

Microgrits F 230 to F 1200 


19 . 


8 May 2018 


NA 


NA 


IS 16619 (Part 2 ) : 2018 /IEC 61243- 2 : 
2002 Live Working – Voltage Detectors 
Part 2 Resistive Type to be Used for 

Voltages of 1 kV to 36 kV a .c. 


20 . 


8 May 2018 


NA 


NA 


IS 16874 : 2018 Textiles - Protective 
Gloves Firefighters – Specification 


21. 


8 May 2018 


NA 


NA 


IS 16740 (Part 1 ) : 2018 /ISO 17713 -1 : 

2007 Meteorology - Wind 
Measurements Part 1 Wind Tunnel Test 
Methods for Rotating Anemometer 

Performance 


8 May 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16890 : 2018 Textiles – Protective 
Clothing for Firefighters - Specification 


23. 


8 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 21549 -4 : 2014 Health 
Informatics – Patient Health Card Data 

Part 4 Extended Clinical Data 
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13 


8 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 21549- 8 : 2010 Health 
Informatics - Patient Health Card Data 

Part 8 Links 


25. 


8 May 2018 


NA 


NA 


IS/ISO/TR 22442- 4 : 2010 Medical 
Devices Utilizing Animal Tissues and 
their Derivatives Part 4 Principles for 
Elimination and /or Inactivation of 

Transmissible Spongiform 
Encephalopathy ( TSE ) Agents and 
Validation Assays for those Processes 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi. Online purchase 
of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis . in . 


[ Ref : PUB/ 3/ 3/ 2018- 19 ] 
C . B. SINGH, Addl. Dir . Gen. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 9 मई , 2018 
का . आ. 1906( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 


स्थापित तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 


| रद्द होने की तिथि 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
( 4) 
लागू नहीं 


( 1 ) 


( 3) 
4 मई 2018 


( 5 ) 
लागू नहीं 


| 

( 2) 
__ आई एस 1060 (भाग 4/ अनुभाग 3) : 
2018/ आई एस ओ 2144 : 2015 कागज़ 

और संबद्ध उत्पादों के नमूना चयन और 
परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 4 कागज़ , बोर्ड 

और लुगदी के लिए परीक्षण पद्धतियाँ 
अनुभाग 3 900°सी पर भष्म अवशेष 

( राख) का निर्धारण 
आई एस 1060 ( भाग 5/ अनुभाग 20) : 

2018 / आई एस ओ 8791- 2 : 2013 
कागज और संबद्ध उत्पादों के लिए नमूना 
चयन और परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 5 
कागज़ और बोर्ड के लिए परीक्षण 

पद्धतियाँ अनुभाग 20 
खुरदरापन /चिकनापन ( वायु रिसाव 
तरीकों ) का निर्धारण – बैंडटसन पद्धति 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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3. 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 5062 (भाग 4 ) : 2018 / आई 
एस ओ 975 : 2013 भूरा कोयला और 
लिग्नाइट की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 4 
बेंजीय -विलेय निष्कर्ष की यील्ड ज्ञात 
करना – अर्द्धस्वचालक पद्धति 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 5062 (भाग 4 ) : 
2004/ आई एस ओ 975 : 2000 

भूरा कोयला और लिग्नाइट की 
परीक्षण पद्धतियाँ भाग 4 बेंजीय 
विलेय निष्कर्ष की यील्ड ज्ञात 
करना - अर्द्धस्वचालक पद्धति 
( पहला पुनरीक्षण) 

लागू नहीं 


4. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


5. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 5062 ( भाग 8/ अनुभाग 1) : | 
2018/ आई एस ओ 5068-1 : 2007 भूरे 

कोयले और लिग्नाइट की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 8 नमी की मात्रा का 
निर्धारण अनुभाग 1 कुल नमी के लिए 

___ अप्रत्यक्ष ग्रविमेट्रिक विधि 
आई एस 5062 ( भाग 8/ अनुभाग 2) : 
2018/ आई एस ओ 5068-2 : 2007 भूरे 

कोयले और लिग्नाइट की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 8 नमी की मात्रा का 
निर्धारण अनुभाग 2 विश्लेषण नमूने में 
नमी के लिए अप्रत्यक्ष ग्रविमेट्रिक विधि 
आई एस 5693 : 2018 काउन्टरसिंह 
90° सामानांतर शैंक एवं ठोस पायलट 

सहित की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


__ _ 6. 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 5693 : 1988 
काउन्टरसिंह 90° सामानांतर शैंक 
एवं ठोस पायलट सहित की 

विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण ) 


वि 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 5704 : 1988 
समानांतर शैंक एवं ठोस पायलट 
सहित काउंटरबोर की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 9385 ( भाग 1) : 1979 
उच्च-वोल्टता फ्यूज़ भाग 1 करंट 

लिमिटिंग फ्यूज़ 


4 मई 2018 


___ 4 मई 2018 


4 मई 2018 


____ 4 मई 2018 


आई एस 5704 : 2018 समानांतर शैंक 
एवं ठोस पायलट सहित काउंटरबोर की 

विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 9385 ( भाग 1) : 2018/ आई ई - 
सी 60282-1 : 2009 उच्च -वोल्टता फ्यूज़ 
भाग 1 करंट-लिमिटिंग फ्यूज़ 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 1353 ( भाग 1) : 2018/ आई 
____ एस ओ 501 : 2012 कोयले के 
कार्बनीकरण की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 1 
क्रुसिबल स्वेलिंग संख्या का निर्धारण 

( दूसरा पुनरीक्षण) 
आई एस 1353 ( भाग 2) : 2018/ आई 

एस ओ 501 : 2015 कोयले के 
कार्बनीकरण की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 2 
केकिंग पावर का निर्धारण – ग्रे-किंग 

कोक परीक्षण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


4 मई 2018 


आई एस 1353 ( भाग 1 ) : 1993 
कोयले के कार्बनीकरण की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 1 क्रुसिबल स्वेलिंग 

संख्या का निर्धारण 

( पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 1353 ( भाग 1 ) : 
2018/ आई एस ओ 501 : 2012 
कोयले के कार्बनीकरण की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 1 क्रुसिबल स्वेलिंग 

संख्या का निर्धारण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


4 मई 2018 
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11. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 12640 ( भाग 3) : 2018/ आई 

ई सी 1008- 2-1 : 1990 घरेलू और 
समान प्रयोजनों के लिए भिन्न ओवरकरेंट 
___ सुरक्षा रहित अवशिष्ट करेंट चालित 
परिपथ वियोजक ( आरसीसीबीएस ) भाग 
3 लाइन वोल्टता से कार्यकारी रूप से 
स्वतंत्र आरसीसीबीएस पर सामान्य 

नियमों की अनुप्रयोगिता 


12. 


| 


4 मई 2018 


____ 4 मई 2018 


आई एस 13646 : 2018 स्वचल वाहन 

- इंस्ट्रूमेंट सिस्टम – प्रेशर गेज 
इलैक्ट्रिकल / इलैक्ट्रोनिक टाइप - 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 13646 : 1993 स्वचल 
वाहन - उपकरण तंत्र - दाब 
गेज विघुत प्रकार - विशिष्टि 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 15269 : 2018/ आई एस ओ 
8039 : 2014 प्रकाशिकी और प्रकाशिक 
उपकरण – माइक्रोस्कोप – आवर्धन का 

मान , छूट और प्रतीक 
(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15269 : 2003/ आई - 
एस ओ 8039 : 1997 प्रकाशिकी 

और प्रकाशिक उपकरण - 
माइक्रोस्कोप – आवर्धन 


14. 


4 मई 2018 


____ 4 मई 2018 


आई एस 15704 : 2018 स्वचल वाहन 
- व्यावसायिक वाहनों के लिए रिट्रेडेड 
वातिल टायर – विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15704 : 2006 स्वचल 
वाहन – व्यावसायिक वाहनों के 
लिए रिट्रीडिड वातिल टायर - 

विशिष्टि 


15. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16449 ( भाग 1) : 2018/ आई 
एस ओ 3864-1 : 2011 ग्राफिक प्रतीक 

– सुरक्षात्मक रंग एवं सुरक्षा संबंधी 
चिन्ह भाग 1 सुरक्षा के संकेत और सुरक्षा 

चिन्हों के डिजाइन सिद्धांत 


16 . 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


आई एस 16453 : 2018/ आई एस ओ | 
17724 : 2003 रैखिक प्रतीक 

शब्दावली 
आई एस 16579 : 2018 / आई एस ओ । 
16578 : 2013 आणविक बायोमार्कर 
विश्लेषण – माइक्रोएरे द्वारा विशिष्टि 
न्यूक्लिक एसिड क्रमों की पहचान के लिए 

सामान्य परिभाषाएँ और 


लागू नहीं 


18. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


आई एस 16637 ( भाग 3) : 2018/ आई | 
एस ओ 5610 - 3 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेश्यों के लिए आयताकार टांग वाले 

उपकरण धारक 
भाग 3 प्रकार बी 


आई एस 14866 : 2000 बदले 
जा सकने वाले इंसों के लिए 
एकल प्वाइंट वाले टर्निंग और 
कापिंग औजार धारक – आयाम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ [ PART II _ SEC . 3(ii)] 


19. 


आई एस/ आई ई सी 60305 : 1995 1 4 मई 2018 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
000 वोल्ट से अधिक शिरोपरी लाइन्स 
हेतु विघुतरोधक – ए. सी . सिस्टम हेतु 
चीनी मिट्टी एवं काँच के विघुतरोधक 

इकाईयाँ – कैप एवं पिन टाइप 

विघुतरोधी इकाइयों की अपेक्षाएँ 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , 
कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर, नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ संदर्भ: PUB/3/3/ 2018-19] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th May , 2018 


S .O . 1906 ( E ): — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


SL No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the Indian 
Standards to be Cancelled , if 

any 


Date of 
Cancellation 


__ ( 3 ) 


( 5 ) 


NA 


4 May 2018 


NA 


| IS 1060 ( Part 4/ Sec 3) : 2018/ISO 2144 : 

2015 Methods of Sampling and Tests 
for Paper and Allied Products Part 4 
Methods of Test for Paper, Board and 

Pulps Section 3 Determination of 
Residue (ash ) on ignition at 900°C 


NA 


4 May 2018 


NA 


_ IS 1060 ( Part 5/ Sec 20) : 2018/ISO 
8791 - 2 : 2013 Methods of Sampling and 
Tests for Paper and Allied Products Part 
5 Methods of Test for Paper and Board 

Section 20 Determination of 
roughness/smoothness ( Air leak 
_ _ methods ) – Bendtsen method 


3. 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 5062 ( Part 4) : 2018/ISO 975 : 2013 

Method of Test for Brown Coals and 
Lignites Part 4 Determination of Yield 
of Benzene - Soluble Extract – Semi 

Automatic Method 
(Second Revision ) 


IS 5062 ( Part 4 ) : 2004/ISO 975 : 
2000 Method of Test for Brown 

Coals and Lignites Part 4 

Determination of Yield of 
Benzene- Soluble Extract – Semi 

Automatic Method 
(First Revision ) 


[ HTT IIDU 3 (ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 5062 (Part 8/ Sec 1) : 2018 /ISO 5068 

1 : 2007 Methods of Test for Brown 
Coals and Lignites Part 8 Determination 
of Moisture Content Section 1 Indirect 
Gravimetric method for Total moisture 


5 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 5062 ( Part 8 / Sec 2 ) : 2018 /ISO 5068 

2 : 2007 Methods of Test for Brown 
Coals and Lignites Part 8 Determination 
ofMoisture Content Section 2 Indirect 
Gravimetric method for moisture in the 

analysis sample 


6 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 5693 : 2018 Specification for 
Countersink 90° With Parallel Shank 

and Solid Pilot 
( Second Revision ) 


IS 5693 : 1988 Specification for 
Countersink 90° With Parallel 

Shank and Solid Pilot 

(First Revision ) 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 5704 : 2018 Specification for 
Counterbore with Parallel Shank and 

Solid Pilot 
(Second Revision ) 


IS 5704 : 1988 Specification for 
Counterbores with Parallel Shank 

and Solid Pilot 
( First Revision ) 


8 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 9385 (Part 1) : 2018/IEC 60282 -1 : 
2009 High -Voltage Fuses Part 1 
Current- Limiting Fuses 

( First Revision ) 


IS 9385 (Part 1) : 1979 High 
Voltage Fuses Part 1 Current 

Limiting Fuses 


9 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 1353 ( Part 1 ) : 2018 /ISO 501 : 2012 
Method of Test for Coal Carbonization 
Part 1 Determination of the Crucible 

Swelling Number 
(Second Revision ) 


IS 1353 (Part 1 ) : 1993 Method of 
Test for Coal Carbonization Part 
1 Determination of the Crucible 

Swelling Number 
(First Revision ) 


10 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 1353 (Part 2 ) : 2018 /ISO 502 : 2015 
Method of Test for Coal Carbonization 
Part 2 Determination of Caking Power – 

Gray -King Coke Test 
(Second Revision ) 


IS 1353 ( Part 2 ) : 1993 Method of 
Test for Coal Carbonization Part 
2 Determination of Caking Power 
– Gray -King Coke Test 

( First Revision ) 


11 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 12640 (Part 3 ) : 2018 /IEC 1008 - 2 - 1 : | 
1990 Residual Current Operated Circuit 
Breakers Without Integral Overcurrent 
Protection for Household and Similar 
Uses (RCCB s ) Part 3 Applicability of 

the General Rules to RCCB s 
Functionally Independent of Line 

Voltage 


12 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 13646 : 2018 Automotive Vehicles – 
Instrument Systems - Pressure Gauges 
Electrical/Electronic Type - 

Specification 
(First Revision ) 


IS 13646 : 1993 Automotive 
Vehicles – Instrument Systems – 
Pressure Gauges Electrical Type 

- Specification 


13 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 15269 : 2018 / ISO 8039 : 2014 Optics 
and Optical Instruments - Microscopes 
– Values, Tolerances and Symbols for 

Magnification 
(First Revision ) 


IS 15269 : 2003/ISO 8039 : 1997 
Optics and Optical Instruments – 

Microscopes – Values, 
Tolerances and Symbols for 

Magnification 
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14. 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 15704 : 2018 Automotive Vehicles – 

Retreaded Pneumatic Tyres for 
Commercial Vehicles - Specification 

(First Revision ) 


IS 15704 : 2006 Automotive 
Vehicles – Retreaded Pneumatic 
Tyres for Commercial Vehicles – 

Specification 


15 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 16449 (Part 1 ) : 2018 /ISO 3864 - 1 : 

2011 Graphical Symbols - Safety 
Colours and Safety Signs Part 1 Design 
Principles for safety Signs and Safety 

Markings 


16 . 


4 May 2018 


NA 


IS 16453 : 2018/ISO 17724 : 2003 
Graphical Symbols – Voacbulary 


NA 


17. 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 16579 : 2018 /ISO 16578 : 2013 

Molecular Biomarker Analysis – 
General Definitions and Requirements 
for Microarray Detection of Specific 

Nucleic Acid Sequences 


18 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 16637 (Part 3) : 2018 /ISO 5610 - 3 : 

2014 Tool Holders with Rectangular 
Shank for Indexable Inserts Part 3 Style 

B 


IS 14866 : 2000 Single Point Tool 
Holders For Turning and Copying 
for Indexable Inserts – 

Dimensions 


19. 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS /IEC 60305 : 1995 Insulators for 
Overhead Lines with a Nominal Voltage 

Above 1 000 V – Ceramic or Glass 

Insulator Units for a .c . Systems – 
Characteristics of Insulator Units of the 

Cap and Pin Type 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar , Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi. Online purchase 
of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis . in . 


[Ref: PUB / 3 / 3 /2018 -19] 


C . B . SINGH , Addl. Dir . Gen . 


अधिसूचना 
He facraft, 10 H , 2018 
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भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 
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अनुसूची 
स्थापित तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या । 

वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने | रद्द होने की तिथि 
है, अगर है, की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 


( 5 ) 


( 3 ) 
4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


( 2 ) 
आई एस / आई एस ओ 2031 : 2015 
दानेदार कार्क – बड़े घनत्व को ज्ञात 

करना 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 2190 : 2016 
दानेदार कॉर्क – आर्द्रता का अंश ज्ञात 

करना 


3. 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस/ आई एस ओ 3076 : 2012 
सामान्य उत्थीपन प्रयोजनों के लिए 
राउंड इस्पात लिंक चेन — स्लिंग के 
लिए मध्यम छूट वाली स्लिंग चेन - 

ग्रेड 8 
(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 3076 : 
1984 उत्थापक प्रयोजनों के लिए 

शार्ट लिंक चेन – चेन स्लिंग 
इत्यादि के लिए ग्रेड टी ( 8), गैर 

अभभीधित 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 8470 : 2018/ आई एस ओ 
3394 : 2012 पैकेजबंदी - सम्पूर्ण 
भराई यातायात पैकेज एवं यूनिट लोड 
- दृढ आयताकार पैकेजों के आयाम 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 8470 : 1999 परिवहन । 
पैकेज - दृढ आयताकार पैकेज के 

आयाम 
( पहला पुनरीक्षण ) 


5 . 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 10891 ( भाग 2 ) : 2018 

018 
एरियल रोपवे हेतु इस्पात के रोपवे की 

विशिष्टि भाग 2 ट्रैक रोप 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आईआई एस 10891 ( भाग 2) : 1986 
एरियल रोपवे हेतु इस्पात के रोपवे 

की विशिष्टि भाग 2 ट्रैक रोप 


| 


6 . 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 12521 : 1988 
क्रॉस रिम रिंच – विशिष्टि 


आई एस 12521 : 2018/ आई एस ओ | 

6788 : 1997 स्क्रू एवं नट हेतु 
एसेम्बली के औजार – चौतरफा साकेट 
रिंच – आयामों तथा टार्क परीक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 


7. 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 13450 ( भाग 2/ अनुभाग 1) : | 
2018/ आई ई सी 60601 - 2- 1 : 2009 
चिकित्सीय विघुत उपस्कर भाग 2 
बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक कार्य 
निष्पादन के लिए विशेष आवश्यकताएँ 
अनुभाग 1 1MeV से 50 MeV रेंज के 

इलेक्ट्रान त्वरक 
( पहला पुनरीक्षण) 


आई एस 13450 ( भाग 2/ अनुभाग 
1) : 2007/ आई ई सी 60601-2- 1 
: 1998 चिकित्सीय विघुत उपस्कर 

भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और 
आवश्यक कार्य निष्पादन के लिए 
विशेष आवश्यकताएँ अनुभाग 1 
1MeV से 50 Mev रेंज के 

इलेक्ट्रान त्वरक 
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| 
| 
| 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 13610 : 2018/ आई एस ओ 
8979 : 2004 इलैक्ट्रानिक्स के लिए 
प्लासएवं चिमटी – नामावली 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 13610 : 1993 
इलैक्ट्रानिकी प्लासों और चिमटियों 

की नामावली 


9 . 


4 मई 2018 


4 मई 2018 


आई एस 16013 : 2018 वेल्डिड तार । 
गेबियन (धातु - लेपित या पीवीसी कोटिंग 
के साथ धातु - लेपित ) - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 16013 : 2012 वेल्डिड 
तार गैबियन ( धातु चढ़ी या धातु 
चढ़ीत पी वी सी चढ़ी – विशिष्टि 


__ 10 . 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16644 : 2018 पूर्व 
प्रतिबलित कंक्रीट क लिए तनाव से 
रहित एवं कम शिथिलन वाले तार - 

विशिष्टि 
आई एस 16735 : 2018 आटोमोटिव 
वाहनों के लिए ईंधन के रूप में संपीड़ित 
हाइड्रोजन मिश्रित आन -बोर्ड स्टोरेज के 

लिए सिलिंडर - विशिष्टि 
आई एस 16762 : 2018/ आई एस ओ 
6289 : 2003 स्कीस – शब्दावली 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16790 : 2018/ आई एस ओ 
11799 : 2015 सूचना और प्रलेखन - 
संग्रह और पुस्तकालय सामग्री के लिए 
दस्तावेज भंडारण की आवश्यकताएँ 


__ 14 . 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16855 ( भाग 1 ) : 2018/ आई 

ई सी 62689- 1 : 2016 फाल्ट पथ 
संकेत प्रयोजन के लिए करंट तथा वोल्टेज 
संवेदक अथवा संसूचक भाग 1 सामान्य 

सिद्धांत एवं अपेक्षाएँ 


15. 


4 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 21549- 6 : 
2008 स्वास्थ्य सूचना - रोगी स्वास्थ्य 

कार्ड डेटा भाग 6 प्रशासनिक डेटा 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों :नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर ,कोयंबतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis .in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

संदर्भ : PUB/ 3/ 3/ 2018- 19] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th May , 2018 
S .O . 1907 ( E ): — In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the Indian 
Standards to be Cancelled , if 

any 


Date of 
Cancellation 


No. 


( 1 ) 


(3 ) 


(5 ) 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS/ ISO 2031 : 2015 Granulated Cork — 
Determination of Apparent Bulk 

Density 


2 . 


IS / ISO 2190 : 2016 Granulated Cork — 

Determination of Moisture Content 


4 May 2018 


NA 


NA 


3 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS /ISO 3076 : 2012 Round Steel Short 

Link Chains for General Lifting 
Purposes — Medium Tolerance Sling 
Chains for Chain Slings — Grade 8 

(First Revision ) 


IS/ ISO 3076 : 1984 Short Link 

Chain for Lifting Purposes — 
Grade T (8 ), Non - Calibrated , for 

Chain Slings etc . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 8470 : 2018 /ISO 3394 : 2012 

Packaging — Complete , Filled 
Transport Packages and Unit Loads — 
Dimensions of Rigid Rectangular 

Packages 
(Second Revision ) 


IS 8470 : 1999 Transport 
Packages — Dimensions of Rigid 

Rectangular Packages 

( First Revision ) 


5 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 10891 (Part 2 ) : 2018 Specification 

for Steel Wire Ropes for Aerial 
Ropeways Part 2 Track Ropes 

(First Revision ) 


IS 10891 (Part 2 ) : 1986 
Specification for Steel Wire 
Ropes for Aerial Ropeways Part 2 

Track Ropes 


6 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


| IS 12521 : 1988 Specification for 

Cross Rim Wrenches 


IS 12521 : 2018/ISO 6788 : 1997 
Assembly Tool for Screws and Nuts — 

Four -Way Socket Wrenches — 
Dimensions and Torque Test 

( First Revision ) 


7 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 13450 ( Part 2 /Sec 1) : 2018 /IEC 
60601- 2 - 1 : 2009 Medical Electrical 

Equipment Part 2 Particular 
Requirements for the Basic Safety and 

Essential Performance Section 1 
Electron accelerators in the range 1 

MeV to 50 MeV 
( First Revision ) 


IS 13450 (Part 2 /Sec 1 ) : 
2007/IEC 60601- 2 - 1 : 1998 
Medical Electrical Equipment 
Part 2 Particular Requirements for 

the Basic Safety and Essential 
Performance Section 1 Electron 
accelerators in the range 1 MeV 

to 50 MeV 


8 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 13610 : 2018 /ISO 8979 : 2004 Pliers 
and Nippers for Electronics — 

Nomenclature 
(First Revision ) 


IS 13610 : 2018 /ISO 8979 : 2004 
Electronics Pliers and Nippers — 

Nomenclature 


9 . 


4 May 2018 


4 May 2018 


IS 16013 : 2018 Welded Wire Gabions 
(Metallic -Coated or Metallic -Coated 
With PVC Coating ) — Specification 

(First Revision ) 


IS 16013 : 2012 Welded Wire 
Gabions (Metallic -Coated or 
Metallic -Coated With PVC 
Coating) — Specification 
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4 May 2018 


NA 


NA 


IS 16644 : 2018 Stress-Relieved , Low 
Relaxation Steel Wire for Prestressed 

Concrete — Specification 


11. 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 16735 : 2018 Cylinders for on - Board 

Storage of Compressed Gaseous 
Hydrogen and Hydrogen Blends as a 
Fuel for Automotive Vehicles — 

Specification 


12. 


4 May 2018 


NA 


IS 16762 : 2018 /ISO 6289 : 2003 Skis 

— Vocabulary 


ΝΑ 


13 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 16790 : 2018/ISO 11799 : 2015 

Information and Documentation - 
Document Storage Requirements for 

Archive and Library Materials 


14 . 


4 May 2018 


NA 


NA 


IS 16855 (Part 1) : 2018/IEC 62689- 1 : 

2016 Current and Voltage Sensors or 
Detectors , to be used for Fault Passage 
Indication Purposes Part 1 General 

Principles and Requirements 


15 . 


4 May 2018 


- NA 


NA 


NA 


IS / ISO 21549 -6 : 2008 Health 
Informatics — PatientHealthcard Data 

Part 6 Administrative Data 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 
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C .B . SINGH , Addl. Dir. Gen . 
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